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yjlK 595.122 

HOBME BHJJM MOHOrEHEn PBIB EACCEHHA PEKH IMHA5K 

y. 3 . ^HSaJIHJIOB 

Hhcthtyt sooaornn h napa3HTOJiorHH hm. ana#. E. H. IlaBJioBCKoro 
AH TaflHuiKCKon CGP, ,I],ymaH6e 

B CTaTLe npHBeAeHO onncaime Tpex hobhx bh^ob MOHoreHeTHaecKHX cocaJibiiuiKOB 
H3 pbi6 Gacceima p. Hhh^tk (naMHp): Dactylogyrus irinae sp. n., D. schizopygopsis sp. n. 
c >Ka6p JiaseocMaHa — Schizopygopsis stoliczkai , D . assimovi sp. n. c >Ka6p Tn6eTCKOro h 
KapaKyjibCKoro rojibiipB — Nemachilus stoliczkai , N. stoliczkai lacus nigri . 

B 1966 r. HHCTHTyTOM 3ooaornH h napa3HToaornH hm. ana#. E. H. IlaB- 
jiOBCKoro AH TajpaCCP 6biaa opraHH30BaHa KOMnaecHaa aKcne^Hipia Ha Ila- 
MHp , b cocTaBe KOTopoii yaacTBOBaa h aBTop. G 1967 r. Haaaaocb njiaHOMepHoe 
H3yaeHHe napa3HTOB pbi6 6acceima p. IIhhji;>k, oxBaTHBaiomero nonra bco 
BO^Htie apTepHH Boctohhoto h 3ana^Horo IlaMHpa, 3a HCKJnoaeHHeM 03 . Kapa- 
nyjib. B 1966—1967 rr. 6bian nccjie^OBaHbi aerape BH,n;a pbi6: o6biKHOBeHHaa 
MapHHKa — Schizothorax intermedius, JDKeocMaH — Schizopygopsis stolicz¬ 
kai , Tn6eTCKHH rojieu; — Nemachilus stoliczkai H3 6acceima p. IlHHn,>K h napa- 
KyjibCKHH rojieu; — Nemachilus stoliczkai lacus nigri H3 03 . Kapanyjib. 
B co6paHHOM napa3HTOJiorHaecKOM MaTepnajie cpe^n MOHoreHen 0Ka3ajincb 
Tpn hobhx BH,n;a ftaKTHaornpycoB. Hna^e npHBO^HM hx onncaHne. 

Dactylogyrus irinae sp. n. (pnc. 1, A — B) 

Tnn xpaHHTCH b KoaaeKipiH HHCTHTyTa 30ojiorHH h napa3HTOJiorHH 
AH Ta^a^CCP, naparan — b KoaaeKipm 3ooaorHaecKoro HHCTHTyTa AH CGGP 
b JleHHHrpa^e. 

Mejinne aepBH, ^jihhoh 0.585 (0.402 — 0.585) mm, hihphhoh 

(0.114 — 0.172) mm. npHKpenHTejibHbiH annapaT tojibko c o,o;hoh coe,u;HHHTeab- 
hoh njiacTHHKOH. KpaeBbie npioaba c xoporno BbipaaseHHHMH pyKoaTKon, 
CTepameM pyKoaTKH h naTKOH ocTpna. ,II,aHHa hx 0.025 (0.025 — 0.031) mm. 
Gpe^HHHbie apioaba BbiTaHyra b ,n;aHHy, HeMHoro pacninpaioTca b oSaacra 
Hapyamoro oTpocTKa, y 3 Kne c chjibho pa 3 BHTHM ,n;aHHHLiM ocTpneM. Ochob- 
Haa aacTb cpe^HHHoro Kpioana 3 aMeTHO H 3 orHyTa b CTopoHy ocTpna. 06ru;aa 
AaHHa cpe^HHHoro Kpioana 0.06 (0.060—0.093) mm, p;aHHa ochobhoh aac™ 
0.030 (0.030—0.055) mm, Hapyamoro OTpocTKa 0.003 (0.001 — 0.003) mm, 
BHyTpeHHero — 0.031 (0.028—0.042) mm, ocTpna — 0.021 (0.021—0.033) mm. 

Coe,n;HHHTejibHaa naacraHKa npaMaa c pacniHpeHHbiMH cpeftHeH aacTbio 
h KOHpaMH; cpe^Haa aacTb no 3 a,n;HeMy npaio HMeeT TOHKyio, caa 6 o 3 aMeTHyio 
KaiiMy. Pa 3 Mepbi naacTHHKn: ,n;aHHa 0.006 (0.006 — 0.007) mm, mnpHHa 
0.045 (0.042-0.046) mm. 

06in;aa ,a;aHHa KonyaaTHBHoro opraHa 0.063 (0.063—0.067) mm. no CBoeMy 
CTpoeHHio KonyaaTHBHbiH opraH onncbibaeMoro HaMH BH,u;a pe3Ko OTanaaeTca 
ot KonyaaTHBHbix opraHOB Bcex H3BecTHbix bh^ob ^aKTHaornpyc. Tpy6na 
caerna H3orHyTa, ocHOBaHne caa6o pacninpeHO, cyasaeTca Bnepe/i; n nepexo- 
Aht b ocTpbiii H3orHyTbiii KOHem ^aHHa 0.04 (0.039—0.045) mm. nojmepaai- 

Baioni;HH annapaT coe^HHeH c HaaaabHOH aacTbio Tpy6KH. OcHOBHaa aacTb 
noft^epaaiBaioipero annapaTa coctoht h 3 npaMOH CTepameBn^HOH naacTHHKH, 
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KOTopaa 6 jih 3 KOHpa pacninpaeTca, o6pa3yeT abg kohpgbbig bgtbh: ninpoKyio, 
3arHyTyio kpiohkobhaho Ha kohu,g, HBJiaioipyiocH npoAOJi>K6HH6M HaaajibHOH 
aacra, h TOHKyio SoKOByio, oxBaTbiBaioipyio TpySny. Ot HaaajibHOH aacTH 
noAAep>KHBaiOHi;ero annapaTa otxoaht hoSojibihoh njiacTHHaaTbiii otpoctok. 



Phc. 1. Dactylogyrus irinae sp. n. 

A — cpeaHHHbie h npaeBbie kpiohbh, coeAHHHTejibHan njiacTHHKa; E — KonyjiHTHBHbm 
opraH; B — BarmiajibHoe Boopymemie. 


JKeHCKaa noJioBaa cncTGMa HMeeT xhthhohahog BarHHajibHOG Boopy>K6HH6 
b bhag raHTGJin: b o6ohx KOHpax hmggtch ny3bipGBHAHOG pacniHpGHHG. Tpy6na 
H3orHyTaa, otxoaht ot oahoto ny3bipGBHAHoro KOHpa, AnaMGTp gg okojio 
0.001 mm, AJiHHa 0.022 mm. 

Dactylogyrus irinae — >Ka6GpHbiH napa3HT ji>K 60 CMaHa Schizopygopsis 
stoliczkai — o6Hapy>KGH b 6accGHHG p. I1hha>k (b 036pax HmnjibKyjib, By- 
jiyHKyjib, 3opnyjib, b pGKax I1hha>k, Ancy, TyHT). Bha Ha3BaH b hgctb H3- 
bgcthoto napa3HTOJiora, AOKTopa Shojiothhgckhx HayK H. E. Ebixobckoh- 
IlaBJIOBCKOH. 


Dactylogyrus shizopygopsis sp. n. (pnc. 2, A—B) 

Tnn xpaHHTca b kojijigku,hh HHCTHTyTa 3 oojiothh h napa3HTOJiorHH AH 
TaA>nCCP. IlapaTHn — b kojijigku,hh 3oojiorHH6CKoro HHCTHTyTa AH GGGP 
b JIoHHHrpaAe. 

Mgjikhg hgpbh, ajihhoh 0.385 (0.338—0.444) mm, hihphhoh 0.089 (0.089— 
0.148) mm. npHKponHTGJibHbiH annapaT tojibko c oahoh cogahhhtgjibhoh 
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njiacTHHKOH. KpaeBLie npioaba c xoporno BbipaaseHHHMH pyKoaTKoii, CTep>K- 
HeM pyKOHTKH H IIHTKOH OCTpHH. ^JIHHa HX 0.022 (0.022—0.030) mm. Cpe^HH- 

HLie KpiOHbH BbITHHyTbl B ^JIHHy, y3KHe C CHJIbHO pa3BHTbIM OCTpHeM. no (J)OpMe 
ohh HanoMHHaiOT cpe^HHHbie npioaba npe^bi^ymero BHAa, o^Hano cymecTBeHHO 
OTjiHHaiOTCH ot Hero pa3MepoM BHyTpeHHero OTpocTKa, 6ojiee npaMHM CTpoe- 
HneM ochobhoh aacTH (y D. irinae ocHOBHaa aacTb cpe^HHHoro KpioaKa 6ojiee 
H3orHyTa b CTopoHy octphh). 06in;aa AJinsa cpe^HHHoro Kpioana 0.087 (0.080— 
0.099) mm, ,n;jiHHa ochobhoh aacTH 0.052 (0.046—0.060) mm, Hapyamoro 
OTpocTKa 0.003 (0.003—0.004) mm, BHyTpeHHero 0.037 (0.037—0.045) mm, 
octphh 0.031 (0.030—0.036) mm. 

Coe^HHHTejibHaH njiacTHHKa b cpe^Hen aacTH pacninpaeTca b o^Hy cto- 
poHy, b cpe^HHe KOTopon HaxoAHTca npoAOjiroBaTaa pacmejiHHa. Kohh,h 



Pile. 2. Dactylogyrus schizopygopsis sp. n. 
06o3HaneHHH Te >Ke, hto Ha puc. 1. 


coe^HHHTejibHOH njiacTHHKH oKpyrjieHbi. Pa3Mepbi njiacTHHKn: ^jiHHa 

0.007 (0.006—0.007) mm, mnpHHa 0.049 (0.048 — 0.060) mm. 

OSiijaH ftJiHHa KonyjiHTHBHoro opraHa 0.037 (0.030 — 0.045) mm. Konyjia- 
THBHbiH opraH onncbiBaeMoro BHAa HecKOjibKo HanoMHHaeT KonyjiaTHBT/fbiH 
opraH npeAbi^ymero BHAa, ho OTjmaaeTca ot Hero no CBoeMy CTpoeHHio. 
Tpy6na 6ojiee 3aMeTHO H3orHyTa, ocHOBamie pacmnpeHO h nocTeneHHbiM cy- 
>KeHneM nepexo^HT b octpbih H3omyTbiH KOHeu,; AJinna 0.030 (0.022—0.030) mm. 
no^ep>KHBaiOH];HH annapaT coeAHHeH c HanajibHOH aacTbio Tpy6KH. OcHOBHaa 
aacTb noTOepa^HBaiomero annapaTa coctoht H3 npaMOH CTepacHeBHAHOH naa- 
cthhkh , KOTopaa 6jih3 KOHH,a pacmHpaeTca, o6pa3yeT Tpn KOHn,eBbie bctbh 
(a y npe^bi^ymero BHAa ABe): ABe ninpoKne, 3arHyTbie kpiohkobhaho, a TpeTba 
— KopoTKaa h npaMaa, aBjiaiomaaca Kan 6h npoAOJiaseHHeM HaaajibHOH aacTH. 
Ot HaaajibHOH aacTH noAAepaoiBaiomero annapaTa otxoaht He6ojibmoH, ho ao- 
BOJIbHO 3aMeTHbIH OTpOCTOK. 

JKeHCKaa noaoBaa CHCTeMa HMeeT xhthhohahoc Boopyasemie b bhac 
raHTejin; b o6ohx KOHijax HMeeTca ny3bipeBHAHoe pacnrapeHne, npnaeM oaho 
H 3 pacmnpeHHH no BejiHHHHe 6ojibme APyroro. flnaMeTp Tpy6KH okojio 
0.001 mm, AJmna 0.020 mm. 

Dactylogyrus schizopygopsis — >Ka6epHHH napa3HT jiaseocMaHa Schizo¬ 
pygopsis stoliczkai — oSHapyaseH b 6acceime p. Hhha>k (b 03epax flimuib- 
Kyjib, ByjiyHKyjib, 3opKyjib, b penax Hhha>k, Ancy, TyHT). 
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Dactylogyrus assimovi sp. n. (pnc. 3, A, B) 

Tnn xpaHHTCH b KOjijieKii,HH MHCTHTyTa 3oojiornH h napa 3 HTOJiornH AH 
Ta^CCP, naparan — b KOJiJieKii,HH 3oojiorHnecKoro HHCTHTyTa AH CCCP 
b JIeHHHrpa,u,e. 

KpynHBie nepBH, ,h,jihhoh 0.574 (0.551—0.712) mm, ihhphhoh 0.114 
(0.114—0.172) mm. npHKpenHTejibHBiH annapaT tojibko c o^hoh coe^HHHTejiB- 

HOH nJiaCTHHKOH. Cpe^HHHBie KpiOHBH HMeiOT OTHOCHTeJIBHO MaCCHBHBie OCHO- 



Pnc. 3. Dactylogyrus assimovi sp. n. 

A — cpeflHHHbie h KpaeBbie npio^bH, coeflHHHTejibHan njiacTHHKa; E — KonyjiHTHB- 

HbiM opraH. 


BaHHH C xopoino pa3BHTBIM BHyTpeHHHM OTpOCTKOM. OSlIjaH flJIHHa Cpe,n,HHHOr() 

KpioHKa 0.043 (0.043—0.051) mm (ot ocHOBaHHH octphh ao KOHija BHyTpeHHero 
OTpocTKa), ftjiiraa ochobhoh nacTH 0.042 (0.042—0.045) mm, Hapynmoro 
oTpocTKa 0.004 (0.004—0.007) mm, BHyTpeHHero 0.018 (0.018—0.021) mm, 
octphh 0.016 (0.015—0.016) mm. KpaeBBie kpiohbh oSniHHoro Tnna, ftjnraa 
hx 0.024 (0.024—0.027 ) mm. 

Coe,n,HHHTejiBHaH njiacTHHKa MaccHBHan, b cpe^Hen nac™ c oKaiiMJieHHeM 
bo BHyipB. B cpe^Hen nacTH HMeeTCH npo^ojiroBaTan mejiB. Kohijbi Kpyrjioii 
$opMBi, ^jiHHa 0.007 (0.007—0.009) mm, nrapHHa 0.030 (0.030—0.031) mm. 

06iu;aH fljnraa KonyjiHTHBHoro opraHa 0.067 (0.066—0.074) mm. Tpy6na 
KonyjiHTHBHoro opraHa HMeeT pacmnpeHHyio HanajiBHyio nacTB, HecKOJiBKo 
H3orHyTa, ijHjiHHApHHecKan c koco cpe3aHHBiM kohijom; ftjnma 0.060 (0.060— 
0.063) mm. noTOep^KHBaiomHH annapaT HannHaeTcn yTOHneHHOH nacTBio, 
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iiohth b cepe^HHe pa3,n;BaHBaeTCH, npH6jiH3HTejibHO b cepe^HHe ^jihhli Tpy6KH 
o6pa3yeT Tpn BLipocTa, H3 kotoplix o^hh 6ojiee KpynHLiH, H3orHyTHH, a ^Ba 
,n;pyrHx o6xBaTbiBaiOT TpySny. Ot pa3,a;BoeHHOH nacTH b npoTHBonojioHmyio 
CTopoHy ein;e otxo^ht noHTH npaMon jightobh^hlih otpoctok. Hh>khhh nojio- 
BHHa Tpy6KH npoxo^HT nepe3 pa3,u;BoeHHyio nacTb noTOep^KHBaiomero an- 
napaTa. ffieHCKan noJioBan CHCTeMa xhthhoh^hbix o6pa30BaHHH He HMeeT. 

Dactylogyrus assimovi — >Ka6epHBiH napa3HT Tn6eTCKoro h KapaKyjib- 
CKoro rojibii;oB Nemachilus stoliczkai h Nemachilus stoliczkai lacus nigri — 
o6Hapy>KeH b 03 . Kapanyjib, b SaccenHe p. IlnH^JK (b 03epax flmnjibKyjib, 
ByjiyHKyjib, 3opKyjib, b penax IIhha>k, Ancy, TyHT). 

Bn# Ha3BaH b necTb aKa^eMHKa AH Ta^CCP MyxaMMe,n;a Can^HT^HHO- 
BHHa AciIMOBa. 


NEW SPECIES OF MONOGENOIDEA OF FISHES 
FROM THE PIANGE RIVER 

U. D. Dzhalilov 
SUMMARY 

The paper contains descriptions of three new species of monogeneans from fishes 
of the Pyange river (the Pamirs): Dactylogyrus irinae sp. n.. D. schizopygopsis sp. n. 
from gills of Schizopygopsis stoliczkai , and D. assimovi sp. n. from gills of Nemachilus 
stoliczkai and N. stoliczkai lacus nigri. 



